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Inż. Hubert Postulka 


mierniczy przysięgły 


przeżywszy lat 52, po długich a ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 27 grudnia 1929 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby w Krzeszowicach przy ulicy Grunwaldzkiej na miejsce wiecznego 
spoczynku nastąpi w niedzielę dnia 29 b. m. o godzinie 2-giej po południu, na który-to smutny obrzęd 
zaprasza Przyjaciół i Znajomych Zmarłego 


Rodzina. 
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